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07. 05. 92 


Beschlußempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


— Sammelübersicht 59 zu Petitionen — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltene Beschluß- 
empfehlung des Petitionsausschusses zur Petition anzunehmen. 

Bonn, den 6. Mai 1992 

Der Petitionsausschuß 

Dr. Gero Pfennig 

Vorsitzender 
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Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Sammelübersicht 59 


über die vom Petitionsausschuß behandelte Petition 


— Beschluß vom 6. Mai 1992 (Protokoll Nr. 12/29) — 


Beschlußempfehlung 1 

Das Petitionsverfahren abzuschließen 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

1 

Pet 1-12-18-271- 

16024 

Seelze 1 

Luftverunreinigung 

— Der Petent fordert die Festlegung eines 
Ozon-Immissionsgrenzwertes von 120 Mikro- 
gramm pro Kubikmeter Luft, der nicht mehr 
als einmal pro Jahr überschritten werden 
dürfe. — 

BMU 
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